
Cipriano Cabrera Robles 
Arquitecto Técnico 
Especialista BIM 
Delineante proyectista 




vm 


:tDs://www.linkedin.com/in/c 


PROYECTO CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, 
MI HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS, SANITARIOS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD. 


Andalucía siempre ha sido y es tierra 
de talentos, a la vez que tierra de 
emigrantes. Gran paradoja^en una 
tierra donde el sector del ladrillo y el 
turismo han dominado. 

En estos momentos cuando nos 
enfrentamos a una de las peores 
emergencias sanitarias, es cuando 
nos acordamos de médicos, de 
¡nvestigadéj^S^SBeSiodos los 
grandes talentos, que hemos 
perdido, principalmente debido a la 
falta de inversión en l+D. 

He decido aportar mi granito de 
arena, de una manera singular, para 
mostrar mi apoyo a las víctimas, 
profesionales del sector sanitario y 
cuerpos de seguridad, he realizado 
este proyecto que he llamado 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA, inspirado en las olas del 
mar y que representa la victoria 
sobre el fuerte oleaje. 

Se trata de un edificio con una torre 
de 100 m de altura con un gran 
edificio anexo y una cubierta 
ondulada acristalada que representa 
las olas del mar. Ojalá algún día se 
convierta en realidad. 



























